12 a.   Spezifische Warmen niehratomiger Gase.
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Mittlere undwahre spez.Warmedes hoch liberhitzten Wasser-dampfes bei konstantem Druck.
t°c	0°	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
°*m	0,462	0,464	0,465	0,468	0,470	0,473	0,476	0,479	0,484	0,490	0,495
CP	0,462	0,465	0,470	0,475	0,481	0,489	0,499	0,509	0,521	0,535	0,551
k	1,313	1,310	1,306	1,302	1,297	1,290	1,283	1,276	1,268	1,259	1,250
PC	1100°	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
C*>m	0,500	0,5065	0,520	0,535	0,554	0,578	0,603	0,629	0,655	0,683	0,713
cp	0,572	0,594	0,644	0,696	0,750	0,808	0,865	0,924	0,984	1,044	1,105
k	1,238	1,228	1,206	1,188	1,172	1,158	1,146	1,135	1,126	1,118	1,111
Weiteres iiber den Wasserdampf im maBig iiberhitzten den nachsten Abschn., sowie Abschn. 39 und Bd. II Abschn. 9 u.
Methan, OH4. Gemessen wurde k = 1,316 und 1,313 (bei woraus sich ergibt
Zustand vgl.
10.
11° bis 30 °),
also   ein  erheblich  grofierer  Wert   der  Molekularwarme   als   bei   2atomigen
Gasen (4,9).   Ferner folgt daraus mit
m = 16,032  Molekulargewicht                    ^'
,«» =0,518.
c,o = 0,394,
Ferner wurde gemessen (cp}m = 0,593 zwischen 18° und 208°, was auf eine erhebliche Zunahme von cp mit der Temperatur schlieBen laBt. Zur Her-leitung einer bestimmten Abhangigkeit diirften die beiden Zahlon nicht die notige Sicherheit bieten.
JLthylea, C>2H4. Gemessen k = 1,244 zwischen 0° und 40 °, (cp)m = 0,404 zwischen 10° und 202°.
Aus k folgt
8,0
daher mit w = 28,032
cv =0,290,        cp =0,361.
3,o
ci2<,
(4cefy/efi)
Der Vergleich zwischen (cp}m und cPo
zeigt auch hier Zunahme  von cp mit                            **£•
der Temperatur.
Azetylen, C2H2.    Gemessen ^=1,26; daher ist
•t QOS;
,64;   mit   m = 26,016
2       3 AtomzarM
"   v      0,26        ' cv = 0,294,     cp = 0,370.
Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die spezifischen Molekular-warmen der Gase bei gleicher Temperatur um so grofier sind, je groBer die Zahl der Atome im Molekiil 1st* Jedoch besteht keine allgemein giiltige Regel und die spez. Warmen mussen auch nochtur ist also viel starker und folgt einem ganz anderen Gesetz als bei der Kohlensaure.omigen Gase1) konnen als Mittelwerte bei 0° an-genommen werden
